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Zleceniodawca: 


TARTAK "OLCZYK" 
LUDWIKOLCZYK 
SWIDNO 1 
29-105 KRASOCIN 


Nr zlecenia: 


18/14/LLC/ZL 


Rodzaj probki: 


Biomasa drzewna- A35.4 


Miejsce pobrania: 


Linia produkcyjna 
godz. 8.00 


Metoda pobrania: 


Metoda wlasna Klienta 


Cel badania: 


Potrzeby wlasne 


Data/godz.pobrania/Osoba 
odpowiedzialna: 


2014-08-28 




Marcin Nowak 


Data/godz.przyj^cia probki do 
badah: 


2014-09-05 


00:00:00 


Nr ewidencyjny probki: 15898/14 


Data zakohczenia badan: 


2014-09-09 


Opracowal:Przepi6ra Elzbieta 



Lp 


Oznaczenie 


Symbol 


Jednostka 


Wyniki badari 


Niepewnosc 
rozszerzona 


Metody badan 


01 


Zavvartosc wilgoci 
calkowitej 




% 


4.5 


±0.1 


Procedura 
Techniczna IChPW 
Q/LP/05/A:2011 z 
dnia 16.02.201 Ir.^ 


02 


Zav/artosc wilgoci 
analilycznej 




% 


3.9 


±0.1 


Procedura 
Techniczna IChPW 
Q/LP/27/A: 2011 z 
dnia 16.02.201 1r.' 


03 


Zavvartosc popiofu 
(stan r) 


A' 


% 


0.4 


±0.0 


Procedura 
Techniczna IChPW 
Q/LP/27/A: 2011 z 
dnia 16.02.201 1r.^ 


04 


Zavvarto§6 siarki 
calkov/itej (stan r) 




% 


0.01 


±0.00 


Procedura 
Techniczna IChPW 
Q/LP/08/A:2011 z 
dnia 16.02.201 1r.^ 


05 


Ciepto spalania (stan 
a) 




kJ/kg 


19841 


±357 


Procedura 
Techniczna IChPW 
Q/LP/12/A:2011 z 
dnia 16.02.201 1r. ^ 


06 


Ciepfo spalania (stan 
d) 




kJ/kg 


20647 


±351 


Procedura 
Techniczna IChPW 
Q/LP/12/A:2011 z 
dnia 16.02.201 1r. ^ 


07 


Warto§6 opatowa 
(stan r) 


QV 


kJ/kg 


18387 


±662 


Procedura 
Techniczna IChPW 
Q/LP/12/A:2011 z 
dnia 16.02.201 1r.^ 

(z obliczeri) 
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KONIEC 



1. metoda allernatywna 

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze bye powielane inaczej, jak tyiko vv calosci. 

Niepewnosc rozszerzona pomiaru zostala v/yznaczona przy poziomie ufnosci ok. 95% 1 v/sp6lczynniku rozszerzenia k=2. 

Wynik i zvviqzana z nim niepewnosc odnoszq si^ do badanej probki. 

Niepewnosc pomiaru zostala wyznaczona bez pobrania probki. 



Autoryzuje: 

Centrum Badan Jakosci 
Laboratorium Badan Paliv/ Stalych 
KIEROWNIK 

Alina W^kowska 

Of 0^ ?oh^ 



